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graines corpusculeuses pour experiences diverses ; de temps en temps des
visiteurs qui avaient ete en contact avec de mauvais vers venaient voir les
chambrees de graines cellulaires. Mais clans ces chambrees on eut soin de
proscrire absolument tout lot corpusculeux, et les magnanieres qui les. soi-
gnaient n'elevaient aucune autre graine douteuse : or, les papillons de ces
chambrees furentpurs de corpuscules a moins de 2 ou 3 pour 100.

Voici un autre exemple plus frappant encore : au Pont-Gisquet, pres
d'Alais, qui passe pour un des pays les plus inl'ectes, M. Raulin a obtenu,
en 1871, d'une chambree composee uniquement de graines pures, une
recolte dont les papillons etaient purs a 2 pour 100 pres; etpourtant, dans une
magnanerie voisine du meme batiment, on elevait tine once de graine un pen
corpusculeuse, et sur une montagne dominant le Pont-Gisquet, a 200 metres
de distance, etait une chambree de 12 onces, d'une graine detestable, dont
tous les producteurs sans exception etaient corpusculeux. D'autre part, une
once de la graine cellulaire precedente, elevee au Pont-Gisquet, clans une
meme magnanerie, a c6te d'une autre graine apeine corpusculeuse, produisit
des papillons corpusculeux a raison de 25 pour 100.

Dans une ferine isolee cles environs d'Alais, 6 onces d'une graine tres
pure, elevee sans aucuii melange, produisirent des papillons infectes a
35 pour 100, par cette seule circonstance que cette graine avait ete mise a
eclore avec des graines corpusculeuses et etait restee avec celles-ci dans le
meme local pendant trois ou quatre jours apres 1'eclosion.

Si done vous elevez de la graine parfaitement pure dans une magnanerie
d'ou vous proscrirez toute graine de nature douteuse, tres rigour eusement et
des I'eclosion, si vous la faitcs soigner par une magnanierc qui ne soigne pas
en m^me temps des graines corpusculeuses, cle facon qu'il n'y ait pas entre
votre education et une autre education corpusculeuse de contact immediat et
prolonge, tenez pour certain que, meme dans le pays repute pour etre le
plus infecte, au milieu d'educations nombreuses et mauvaises, vous n'aurez
pas plus de 4 ou 5 papillons corpusculeux sur 100; en d'autres termes, vous
recolterez des cocons foons pour graine industrielle au point de vue de la
pebrine.

En resume : Pour que la graine cellulaire puisse fournir cles cocons bons
pour graine industrielle au point de vue cle la pebrine, c'est-a-dire des
papillons corpusculeux a moins de 7 a 8 pour 100, il est necessaire et il suffit
que les femelles productrices de cette graine aient ete examinees avec soin,
abstraction faite des males ; que le lot qui la fournit ne soit pas corpusculeux
a un trop8 haut degre, par exemple au dela de 10 ou 15 pour 100; qu'eiifin
cette graine soit elevee dans une magnanerie d'ou Ton pro-scrira absolument
toute graine corpusculeuse des I'eclosion, et par les soins de personnes qui
ne soient jamais en contact avec de mauvais vers.

Quand nous parlons de conditions necessaires et suffisantes, nous ne
donnons pas a ces mots le sens precis qu'on leur attribue dans les sciences
mathematiques : nous n'avons pas la pretention de renfermer un phenomene
physiologique dans des formules exactes.

Par exemple, nous avons vu de la graine legerement impure donner dans
certains cas des cocons bons pour graine industrielle : pourqubi cette excep-
tion ? Parce que 1'abandon des derniers oeufs eclos, uii grand espace donneen realiteV de
